5(j                                         Zehntes Capitel.
geschehen, aus denen sich ergiebt, dass die Steighohe, wenn nur die Kuppe erwarmt wurde, fast ebenso gross war, wie wenn die gauze Fllissigkeit die betreffende Teinperatur erhielt. Auf durchschnittlich 44 Millimeter Steighohe betrug die Differenz bis zu 46° Teniperatur nur wenige Zelmtel Millimeter. Wolf1) ermittelte an Wasser. dass die Steighohe sogar anwuclis, wenn ein Theil der Fliissigkeitssaule erwarmt wurde, entsprecbend der dadurch entstan denen Volunienver-grosserung, und dass sie sofort abnabm , sobald die Kuppe erwarmt wurde. Audi der Verfasser ist zu keinern anderen Ergebniss gelangt; bei Wasser, wenn die die Kuppe umgebende Luft etwa 15° C. hatte, fand sich fast immer die gleiche Steighoke, ob die iibrige Fllissigkeit eine Teniperatur von 0° oder 30° aufwies; ebenso bei Alkobol und Glycerin.
Hiernach sollte eigentlicli in alien Formeln die Dichte diejenige der Fltissigkeit in unrnittelbarer Nahe der Kuppe sein, und es ist niclit ausgeschlossen, dass diese Dichte nait der Teniperatur anders variirt als die der iibrigen Fliissigkeit. Aus theoretischen Erwagungen hat de He en in seinem bcreits genannten Werke schliessen zu miissen geglaubt, dass die therniische Ausdehnung der Fliissigkeit an der Ober-fiache grosser ist als die in der Masse, und zwar urn etwa zwei Drittel des Betrages.
Zuletzt ist noch zu bernerken, dass (H) nur dann a~ Q gleich-gesetzt werden darf, wenn der Randwinkel der Fliissigkeit gegen die Rohrensubstanz 0° ist. Das trifft gewiss selbst bei gut benetzenden Fliissigkeiten nicht fur alle Teinperaturen zu. Wolf fand schon, dass die Kuppenhohe mit wachsender Teniperatur abnimnit. Sie betrug bei
Wasser       Aether   Bcliwefelsaure
in der Teniperatur 18°  .   .   .    1,95           1,80           1,81 mm
„    „             „          100°  .   .   .    1,87            1,60            1,73    „
Mir selbst ergab sich fiir eine so   gut benetzende  Fliissigkeit wie Alkohol bei
20°            42°            54°           70°
Kuppenhohe .....   1,108        1,098        1,087       1,072 mm
und ahnlich bei Wasser, wo in einer Rohre die Kuppenhohe von 1,97 mm bei 20° bis 1,82 bei 85° abnahm.
Wenn nun der Randwinkel nicht irnraer Null ist, so besteht «2 aus zwei Factoren, em ein, der schon bezeichnet ist und
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betragt, und einern zweiten, der den Cosinus dieses Randwinkels co ent-halt.    Es ist aber
l) PoggendorfPs Annalen, Bd. 101, S. 570.r der Kuppe am Ende des Flussigkeitsfadens. Das ist u. a. von Bede in Yersuchen an Alkohol1)
